2 فاتن زهير احمد الساعاتي 


ّ ومات الطالب العام 06/12/2022 08:11 AM‏ 


nned with CamSc 


Sca 


معلومات الطالب الاكاديمية 


رقم الطالب | 1801162 | رقم الهوية | 1135691184 | 


الفرع | مقر 


حالة الطالب أخريع 
36 | 
ساعات المعدل | 36 


